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使用説明書 


ご巧用巧に、必ずわ»みください。 









合百の台み 


撮影表示パネル 


シャツターボタン 


W (広角）ズーム 
スイツチ 

T (望遠）ズーム 
スイッチ 


途中巻戻しスイッチ 


カートリッジ 
ぶた開放ノブ- 

ストラツブ取付け部 

才ートフオーカス: 



オートデート切替えI 
修正スイツチ 
モー ドスイツチ2 

-モードスイッチ1 
「フラッシュ 


-ファインダー窓 

赤目軽減ランブ（プリ発光)兼、 

セルフタイマーランブ 


レンズ（レンズカバー） 



-ファインダー接眼部 
——プリントタイブ切替えノブ 



電化室ぶた開放ノブ 


カー トリツジ 
ぶた 


=脚巧 



撮影表示パネル 

フラッシュ ON マーク4 ——I ‘——デート表示 

フラッシュ OFF マークホ 、 


フラッシュ AUTO 
(自動発光)マーク 


ポートレート夜景マーク 


，•二いコ•二り 


電化 マーク — 
(消な時のみ点滅） 


無限遠マーク 


旧:召曰 

• 々 -^ し 11 — I At ✓ — ^ — 1 


セルフタイマーマーク 


赤目軽減（ブリ発光）マーク 

フイルム状態表示マーク 
フイルムカウンター 


(図はすべての液晶を点'灯がおで示してあります。） 


ストラップの取付け方 







基本撮影 

電ミ也の入れ方、オートデートの合せ方、フィルムの入れ方、 
ファインダーの見方、構え方など撮影の準髓から、一般撮 
影、自動フラッシュ、近距離撮影、フォーカスロック、画 
面切替え撮影、フィルムの取り出し方まで、基本撮影につ 
いて説明します。 



1. 由け-ぶ 


雷如の1わホ 《電ミ也を入れたとき、交換したときはオートデ 

胃/ Knjz -卜の調整をして〈ださい。 



電池室ぶた開放ノブを矢印方向に電池の©側を先に入れ、電池室内 
スライドさせて、電池室ぶたを開に入れ、電池室ぶたをロックして 
けます。 〈ださい。 


A 

«告 

巧 発して大けがのをおがあります。 巧 ホ 
を义の中に人れたり、シヨー ト、 分解、 
加巧をしないでください。 

A 

ミち意 

発お発义のをおがあります。 

巧をかの1巧を巧巧しないで < ださい。 


電化を交換するときの注意 

り）撮影途中で、電ミ也マークが,南滅したら、 
電ミ也容量はわずかですので新しい電ミ也 
と交換して〈ださい。 

(2) 電池マークが点滅から消灯すると、シャ 
ッターが □ ックされますので、巧電ミ也を 
手ばや〈入れ替えて〈ださい。 






2. 由严を S を巧註します 


パワースイツチを ON にします。 



パワースイッチレ/く一を矢印方向電源 ON にしたときの表示です。電 
にスライドさせると、レンズカバ池マークは点灯していませんが容 
一が開き電源が ON になります。元量は十分です。 

に戻すと電源が 0 FFI こなります。 * あ晶表示が全〈表示しないときは、電ミ也 

容量がないときか、電化の入れ方が間違 
つています。 

電ミ也交換か入れ直しをして〈ださい。 

* ほ用する電化は、リチウム電化 ( CR -2) — 
本です。 


* 連続してフラッシュ撮影をすると電化容 
量がかな<なって、容量不をのマークが 
点滅状態になりましたら、しばら〈の間 
パワースイツチを OFF にしたを撮影して 
ください。 

* 寒冷化では電化の性能が恼下しますの 
で、カメラを保温しながらご使用〈ださ 
し、。まれに電池容量が十分でも容量の少 
ない表示になることがあります、このと 
きは再度シャツターボタンを巧して〈だ 
さい。 







トデ-卜 n 间•巧巧をちわせてください。 


2035年までの日付け-時刻を記憶し画面かに磁気により記録されます。 


表示モードの切替え 



なしを選びます。 


MODE スイツチを一回押すごとに、 
写し込み状態が下図の順に切替わ 
り表示パネルに表示されます。 


写レ込みなし 


1 _ 

月《そし*す， 

I 

ホ-月 • B 

'96 心 

4 20 


月•日•ホ 

! M 4 

20 >96 


曰•月•年 

^20^ 

4 *96 

1 

# •分 

13 : 38 


オートデートは新システムの現像プリ 
ントサービス認定店でブリントする際 
に印字されます。印字する位置について 
は誌定店によって異なる場合がありま 
すので店頭でお尋ね〈ださい。 









日付-時刻の修正 


尸’お 

1 

1 

1 

1 


DATE 



MODE 



ド 


1 


ip 



, SELECT 

SET 

i 


電池を入れると"_ " が表示 

されます。 

MODE スイツチを一回押して年月日 
モードが態にします。 


^巧•こ •• ,, 

r •:つ a : t I 

I I * DATE 

MODE 


OJ 

SELECT SET 


SELECT スイツチを押して修正する 
数字を点滅させます。 


SET スイッチを押して、数字を点減 
のまま修正します。 

* 上記^^の操作を操り返し、 
年月日を修正します。 








/ おな\、 



SELECT SET 


SELECT スイッチを押すと点減が点 
灯状態に戻り、年月日の修正は終 
了します。 

MODE スイッチを押し、時分の表示 
にして上記を繰り返し修正し 
た後、 SELECT スイッチを押すと、 
時分の修正は終了します。 


* [年月日]■[月日年]■[日月年]の表示 
で修正しても宿いません 


* スイッチの操作は、ストラッブの調整具 
の突起部で押して〈ださい。 

* 写し込みの位置が明るい場合や白い場合 
は、デート义字がはっきりでないことが 
ありますから、ごを意〈ださい。 





. フイルムを I れてくださ 


1 X 240 カートリツジフイルムをご使用〈ださい。 



カートリッジぶた開放ノブを、矢 
EP 方向にスライドさせ、カートリ 
ッジぶたを開けます。 



カートリッジ（フイルム容器）を、 
使用が態マーク面の反対側から、 
カートリツジ室の奥まで押し入れ 
ます。 


* カートリッジを入れると使用フィルムの 
感度 （ IS 050 〜160 0) が、自動的にセットさ 
れます。 

* 誤ってカートリッジぶたを開けて再度力 
ートリッジぶたを閉めると巻き戻しを開 
指します。 

* 必ず指をの、 1 X 240 カートリッジをご使用 
〈ださい。 

今まで使用の、パトローネ（フィルム容 
器）タイプは使用できませんのでを意し 
て〈ださい。 



使用フイルム感度は、 

ISO 50 -100 - 200 - 400 - 800 -1600 







カメラにフイルムを入れると感度が自動セツトされます 



パチンと音がするまでカートリツ 
ジぶたを閉めてください。 

* ふたが閉め終わると、自動的にフィルム 
が送られます。 



フィルム送りがスタートすると、 
フィルムカウンターが 点滅 
となり送りが終了すると撮影枚数 
分の数字が表示します。 

* " E " "必" のマークが点滅していると 

きは エラーの ためもう一度入力し直して 
〈ださい。 


フイルムが送られて 
いるときは、 

(40 巧撮りの例） 

〔•ィ窗 

フイルムカウンターに数字と•©が出ます 

フイルムが送られて 
いないときは、 

(表示が点;威状態） 



* " E " "公"のマークが点滅します 







5. ファインダーと表示ランプ 


切替え操作で、3種類の画面になります。 


④ 


ハイビジョン撮影時 


C サイズ撮影時(標準） パノラマ撮影時 



の 撮影範囲 フレーム 

実像まファインダーです 
から見える包囲がそのま 
ま写ります。 


② 距離補正 フレーム 

巧距離撮影時には、このマ 
-クより下側が写る範囲 
になります。 


③才ートフォーカスフ 
レーム 

このフレーム巧の被写体 
にピントが合います。 


頌ホランプ 

.ちな：フラッシュ発光表示 
点滅：巧電が完了していませ 
ん 

—瞬点な： フラッシュ OFF 時 






E しい狀ぶ 


両手でしっかり持ってカメラぶれを防ぎましよう。 



カメラ背部を頰に当て而ひじを軽両ひじを開くと、カメラぶれをし 
く締めると安定します。 やす〈なります。 




タテーのフラッシュ撮影では、フ 
ラッシュが上になるように構えて 
〈ださい。 



フラッシュを下にして発光する 
と、写真が不自然になります。 


宿えた指やを髪•ストラップなどが、レ 
ンズ-才ートフォーカス窓-測光窓■フ 
ラッシュにかからないようにごを意〈 
ださい。 

を定した姿勢でカメラを両手でしっか 
り持ち、指の腹で静かにシャッターボタ 
ンを巧して〈ださい。 




7. いよいよち良です（一 



すべての撮影に共通する基本的な撮影の手順です。 



パワースイツチレバーを矢巧方向 
に回すと、電源 ON となり、レンズ 
が撮影位置 (30 mm 広角）まで繰り出 
されます。 

牛電源 ON でレンズカバーが開きます。 

* 前面のレンズが巧れていたら、軟らかい 
乾いた布で巧き取って〈ださい。 



ファインダー接眼窓をのぞきなが 
ら T ズームスイッチを押すと、画 
面が望遠側に移動します。希望の 
構図になったとき指を離して止め 
てください。 

* T ズームスイッチは望遠60刚まで移動し 
ます。 

* ファインダーの視野と実際に写る画面は 
連動しています。 









広角側に移動し指を離せば止まり 
ます。 

* W ズームスイッチは広角30剛まで移動し 
ます。 

* T ズームスイッチで被写巧を大き〈しす 
ぎた場合、 W ズームスイツチで戻すなど、 
画角の調整が迅速にできます。 


トフォーカスフレームを合わせま 
す。 

牛ハイビジョン撮影■パノラマ撮影のさい 
は、画面の届の部に少し余裕を持たせて 
〈ださい。 

* レンズが動いているときは、手などで力 
を加えないで〈ださい。 

* レンズ操作に異常があると、表示パネル 
が点滅しますので、いったん電源を OFF 
にしてから、電源を入れ直してください。 







t 最影が終わつたらパワースイッチ 
レバーを矢が方向に回して、電源 
日 FF にするとレンズが収納します。 

* 電源 OFF にすると、レンズカバーが閉じ 
て、巧晶表示が消えます。 

(デート表示は点灯のままです） 


* 望遠側の位置でメインスイッチカの N のま 
まのが態でいますと、約3分をに広角位 
置まで自動で戻りますが、電源は ON のま 
まです。電ミ也ミ肖巧をかしでも防ぐために 
もこまめに電源を OFF にするのをおすす 
めします。 


* 広角口 0 mm ) 〜望遠 （60 mm ) のどの位置からでも撮影できます。 
* 日中撮影距離は- ■ 

0. 6 m 〜〇〇が撮影できます。 









8 . 


曰をフラジ 



暗いときフラッシュが自動的に発光します。 



シャッターボタンを半押しして、 
赤ランプが点灯してたら、フラッ 
シュが自動発光します。 

* 明るいときは、ホランプが一瞬点灯しま 
すがフラッシュは発光しません。 

* フィルム感度と撮影距離を自動的に判断 
し、フラッシュのホ量が調節されます。 


シャッターボタンをいっぱいに押 
して、フラッシュ撮影をして〈だ 
さし、。 

* フラッシュ撮影後、教砂間は充電中のた 
めフラッシュ撮影はできません。このと 
きホランプは点;威状態になります。 


* 人物をフラッシュ撮影するときは、ホ目 
現象を轻減するため、ホ目轻減撮影をお 
すすめします。 

* 連続発光を続けると、電ミ也やカメラの温 
度が上がることがありますので、そのと 
きはしばら<休ませてから使用して〈だ 
さい。 


フラッシュ撮影の距離 


熊点を« 

30 mm ( Wide ) 

60 mm ( Tele ) 

ISO : 200 

0.6 〜 5.3 m 

0.6 〜 2.8 m 

に0 : 400 

0.6 〜 7.4 m 

0.6 〜 4.0 m 1 






9. フォーカス□ジクち良 



ピントを合わせたい被写体にオー半押しのまま希望の構図にみめを 
トフォーカスフレームを合わせ、 し、シャツ ター ボタンをいっぱい 
シャッターボタンを半押しするに巧して t 最影します。 


と、ピント位置が固定されます。 

* 撮影距離ををえないでください。 

* フナーカスロックと同時に自動露出も固 


* 半押しした指をシャッターボタンから離 
すと、フホーカスロックは解除され、や 
り直しができます。 


定されます。 


ナートフォーカスが正しく働きに 
くい被写体 

① 反さホしに〈い黒いもの 

② ルさいもの細かいもの 

③ 発光体 

④ 光おのあるものは測距しじ< いので、同 
じ明るさで当距離の測距しやすいものに 
向けてフホーカスロックをして〈ださ 
い。 

ガラス越しの撮影も測距しにくいもの 
で、ガラスに巧づけるか、遠景撮影では 
お遠目長モードで撮影して〈ださい。 







10. プリントタイプのか宮死 



ブリントタイプ切替えノブを左ち C ニクラシック（標準）で写る構図 

にスライドすると、希望する画面を決めて、撮影してください。 
になります。 * ファインダー画面で見える 節 囲がそのま 

* ファインダー画面も同時に切替わりま ま写ります。 

す。 

* 切替えノブのセット位置は、 

C :クラシックサイズ(標準） 

H :ハイビジョンサイズ 
P :パノラマサイズ 

* デートの写し込みは、標準■ハイビジョ 
ン-パノラマの各国面とも写し込むこと 
ができます。 


プリントタイプの切替えについて 

このカメラは H タイプ、 P タイプ、および C 
タイプの3種類のプリントタイプを、 フィル 
ムの途中で切り督えることができます。 

選巧したプリントタイプは撮影時にフィル 
ム上に磁気で記録されます。その際、フィル 
ム上には常に H タイプの画面の範囲が写し 
込まれます。 

H ■ P ■ C タイプのそれぞれのプリントは写 
し込まれた画面の引き伸ばし範囲、縦横比お 
よび拖大率をプリント侍に磁気記録に基づ 
いて切り昏えたものです。 

(ネガカラーフィルム使用の場合） 








H :ハイビジョンで写る構図を決 
めて、撮影して〈ださい。 

* ファインダー画面で見える範囲がそのま 
ま写ります。 

* 構図上被写体がオートフ ホー カスフ レー 
ムからはずれる場合はフォーカスロック 
撮影をして〈ださい 


P :パノラマで写る構図を決めて、 
撮影してください。 

* ファインダー画面で見える範囲がそのま 
ま写ります。 

* 被写体が近いときの. 6~1 m ) は、お距離 
フレーム（左上）の範囲に宿図を決めて撮 
影してください。 


* H タイプの織方向と横ち巧、 P タイプの横方向および C タイプの縦方向の引 
き伸ばし範囲は写し込まれた画面より若干小さ〈なります。 




H タイプ P タイプ C タイプ 


写し込み画面上の引き伸ばし範团 



お 

巧 1 

H タイプ 

9 

16 

P タイプ 

1 

3 

C タイプ 

2 

3 





11. フイルムのがりごし-ぶ 


フイルム巻き戻しも自動です。 



フィルムが最後になると自動的に 
巻き戻しが始まり、フィルムカウ 
ンターが最終コマのカウントを表 
/ J 、 しまづ-。 

* フィルムカウンターは、巻き戻しに連動 
して減算します。 



巻き戻し完了で自動的に停止しま 
す。フィルムカウンターの "0" 
の点滅を確認した上でカートリツ 
ジぶたを開け、力ートリツジフィ 
ルムを取り出して〈ださい。 

* 写し終わったフィルムは、お早めに DP 店 
にお待ちになり、プリント巧精-をお願い 
します。 


途中巻き戻しの方法 



途中巻き戻し （ R ) スイッチをスト 
ラップ調整具の突起部で押すと、 
撮影途中のフィルム巻き戻しがで 
きます。 

* 巻き戻しがおまると、ボタンを巧し続け 
な〈ても、完了まで巻き戻されます。 

* 巻き属しをの手順は、自動巻き戻しの場 
_合と同じです。_ 

* このカメラは途中巻き戻しをしたフィ 
ルムの再使用はできません。ごを意〈だ 

—さい。_ 







応用撮影 

撮影モードの切替えによる、赤目軽減撮影、日中フラッシ 
ュ、ポートレート夜景撮影、フラッシュなしの撮影、無遠 
限撮影、セルフタイマー撮影などの応用撮影について説明 
します。 



—ドスイツチー1の} M ち 


被写体に応じて最適な露出方法を選択できます。 



電源 ON すると表示パネルは、 
HnEi ちのモー ド表示がでます。 
モー ドスイッチ1を押すと撮影表 
示パネルに モー ドが順次表示され 
循環します。 

* モードスイッチ1のをモードは固定さ 
れ、一度設定したモードで撮影を続けら 
れます。 

* 撮影が絞わったら "rami V に戻しても' 
きまし よつ。 

* パワースイッチを OFF にして、再度 ON する 
と、 " AUTO " に復帰します。 


1 

1 

1 

フフツンユ 

f AUTO モード 
(自お 発巧） 

心 

) お眼适モード 

(フラッシュ OFF ) 


フラ’ ンンユ 

0 F F モード 

(発た巧止} 

な 

フラ ッンユ 

0 N モード 

(なが発光） 

SLOW イ 

1 

1ポートレート 
> 巧景モード 

(フラッシュ ON ) 




. みみフラッシュ OFF モード 


ピントが無限遠に合い遠景をシャープじ描写します。 



効果的な被写体 

©思景 

璧)ガラス越しの風景 


モードスイッチ1を押して撮影表 
示パネルに な) を出します。 

才ートフォーカスフレーム内の被 
写体に関係なく、遠景にピントの 
合った撮影ができます。 

* 夕•夜景など暗いときの無限遠撮影では、 
フラッシュ OFF モード（フラッシュなしの 
撮影）になりますので、シャッター速度が 
遅〈なりますから、云脚を使用して〈だ 
さい。 



ガラス越しの風景を無限遠撮影 



一船撮影 








フラッシュなしのち良®フラッシュ OFF モード 


暗くてもフラッシュが発光しません。 



スローシャツターによる自動露出撮影 


モードスイツチ1を押して撮影表 
示パネルにがを出します。 
被写体に向けて シャツ ターを切れ 
ば、最長1/6秒までの スローシャツ 
ターによる自動露出撮影ができま 
す。 


* 暗い場所ではミ脚を使用して〈ださい。 




3. 口±フラジシユ*^ちフラッシュ ON モード 


フラッシュが常時発光し逆光人物などに効果的です。 

効果的な被写体 
①ぶホの人物 
璧)室内窓際の人物 
感量り曰の人物 
厚)日陰の人物 


モードスイッチ1を押して撮影表 
示パネルに4を出します。 

被写体に向けてシャッターを切れ 
ば、明るい所でもフラッシュが発 
光します。 

* シャッターボタン半押しで、ホランブが 
点灯します。 

* この時のシャッター速度は、最長 1 / 60 が 
までとなるので、カメラぶれにを意して 
〈ださい。 




フラッシュなし 撮影 





4. ポートレート巧ホ^^ フラッシユ0"モード 


スローシャツターでフラツシュカ《発光します。 

効果的な被写体 

①夜景の人物 
璧)夕景の人物 

感バックにフラッシュ化が届か 
ない室内の人物 


モードスイツチ1を押して撮影表 
示パネルに号房なを出します。 

暗い場所で被写体に向けてシャツ 
ターを切れば、最長1/6砂のまでの 
スローシャツターによるフラツシ 
ュ撮影ができます。 

* カメラぶれをしますので、云脚を使用し 
て〈ださい。 

* 被写体が動いているときは、ぶれて写り 
ます。 




ポートレート巧景握影 



AUTO フラッシュ 撮影 







—ドスイジチー 2 の} M ち 


赤目軽減撮影、セルフタイマー撮影が楽しめます。 



モー ドスイッチ2を押すと、撮影 
表示パネルに モー ドが順次表示さ 
れ循環します。 

* ホ目留滅モードは連続して一度設定した 
モードで撮影を続けられます。 

* セルフタイマーモードは、撮影ごとに表 
示なしに戻りますから、同じモードの撮 
影を続けるときは、巧たにセットし直し 
てください。 


表示なし 


<§> 


(通ち巧巧） 


赤目程減モード 

(プリ発光） 


セルフタイマー 
モード 




口さが巧 < B > 


フラッシュ AUTO モード 


人物のフラッシュ撮影で目がホ〈写るのを轻減します。 


召 S • イ I ぶ G 



モードスイッチ2を押して撮影表 
示パネルに<§>出します。 

効ま的な巧写化 

暗い場所の人物フラッシュ撮影（予偽を 
光で喧孔を小さ〈した上で本を光をする 
ので、ホ目現象をお減します。） 

* 赤目お減撮影は、フラッシュを光モード 
( AUTO . ON . ポートレート夜景のをモード） 
のときに使用して〈ださい。 



人物に向けてシャッターを切ると 
t 最影を前に、赤目軽減ランプが約 
1砂点灯（プリ発光）してから、フ 
ラッシュが発化します。 

* プリ発光から本発光までの間、カメラを 
動かさないようにを意して〈ださい。 


◎赤目現象について 

暗いところで人物をフラッシュ撮影をする 
と、フラッシュホが目のなかに反がしてホ〈 
写ることを「赤目現象」といいます。 

そこでホ目啓減モードで撮影すると、ホ目転 
減ランプの点灯で写す人の瞳孔が小さ〈な 
り、ホ目現象を幸を減させることができます。 
* 写してもらう人が赤目軽減ランプの点灯 
したところを見つめると、より一層の巧 
まがあります。 








セルフタイマー巧巧の 


記意:撮影や巧距難-無限遠撮影にも/ま用できます。 



モードスイッチ2を押して撮影表 
示パネルに&<§>を出します。 
被写体に向けてシャッターボタン 
を押すと、セルフタイマーがスタ 
ートしが]10抄後にシャッターがき 
れます。 

* =脚を使用して〈ださい。 



スタートと同時に赤目ランブが7 
抄間点滅した後3抄間点灯して、 
撮影します。 

* スタートはカメラの後から巧って〈ださ 
し、。前からでは正しいピント、露出がえ 
られません。 

* スタート後にキャンセルしたいときは、 
パワースイッチを OFF にして〈ださい。 




おをなた於 


下記敦品については当な試験を件によります。 

製品の使用、外観については予をな〈変更することがあります。 


おま 

: 1 X 240 力ートリッジホズームレンズ 
巧を AF 自動カメラ 

国面サイズ 

: 16.7 X 30.2 mm 

レンズ 

:コニカズームレンブ 30 mmF 4.5 〜 60 mmF 

8.5 ほ巧5枚)レンズカバーが 

バワースイッ 

チ：«巧 ON で访おが繞り出しレンズカバー巧、 
電巧 OFF でなおが収納、電巧巧量巧县バネル 
じ点滅巧示、レンズ々バーな、わ3み巧自か 
的に巧晶ホ示-消打 

シャツター 

:巧りホ用プログラム巧子シャッター、巧沿レ 
りーブ、1/ 6〜1/ 320巧 

焦み巧節 

:アクティブま自お焦み、»お«囲 0.6 m 〜〇〇 

フォーカスロック可お、無巧る«影巧巧 


B 出巧節 

: CdS 受ホ棄子巧用のプロブラム AE 、 中央重 
お測化 

9化速巧巧困 

: IS 0400 f =30 mmEV 6 〜 EV 14 

f =60 mmEV 7 〜 EV 15 

フイルム巧巧 

:自。投を(松050〜1朗〇) 

ファインダー 

:ま巧ホズームファインダー、才ートフォーカス 
フレーム巧を篇補正マーク 

フラッシュ 

:手ぶれ陌巧の化な度時に自動発光す 
るフラッシュマチック巧 fli 、 

ま巧囲- { ISO 400) 
f =30 mm 0.6 m 〜 7.4 m 
f =60 mm 0.6 m 〜 4.0 m 
を光田 W •お 8 巧、フイルム巧度 •» 影 
巧離-焦点巧離を自動的に巧巧して光量な巧 



プリントタイプ：プリントタイプ切替えノブによりファインダ 
-巧のフレームを H タイプ* P タイプ • C 夕 
イプの3巧巧に切替えフイルムを中の切替え 
可巧 

プリントタイプは}!お時【こフイルムじ自動的に巧ち sea 

モード切替え：フラッシュ自なおホー無巧ぶ推お-フラッシ 
ュ OFF -* ■フラッシュ ON ーポートレート巧ち ■ 
«影-ホ目技；!* (プリ発光)ーセルフタイマー 
»影のをモードおが巧お、巧さバネルに表示 


セルフタイマー：■子が、巧お時向め10巧、セルフランプがお 
7巧点*した巧 -3 巧巧点な、ま中解な巧お 


フイルムをぶ： 

電かホ、力ートリツジぶた用でスタートする 
才ート□-デイング、自巧を上げ、フイルム 
規ま: » お枯巧巧了で自が巧き房し.さき戻し 
巧自巧伴止、を中#き戻し巧お、 力ートリツ 
ジ途中交巧巧能なし 

フイルムカウンター: its ま、巧晶バネルに巧示 

才ー ト デー ト： 

巧县バネルに表示、琴し込み〇ドド—年月日— 
ち日年^日月年—時みを巧示 

« あちを 

50% フラッシュ発光のときめ 10 本 (25 巧»り 
巧風 

巧巧 

リチウム電池 ( CR -2)1 本 

大きさ ： 

115 X 61.5 X 39.7 mm 


重さ 


: 196 g (電•あ別) 



